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Désignation t 

VASSAL 


Planche Côté 

(A) BQURGjüOMKEMjüHT . 


Colonne 

41 

41 


42 


43 


44 



globuleux h J 

rH 

« veloute 6 - ciranéeux 7 - duveteux 8 - 


- épanoui 1 - mojen 2 

- glabre 4 - séteux 
cotonneux 9* 

" blanc 0 » fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - 

cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 ~ entièrement bronzé 7,- 

vert ^T) - autre 9. 

¥ 

(D) JEUNES FEUILLES DU HA UT. 

étalées 7 - en gouttière^^ ~ autres 9, 

“ glabres eéteuses -* veloutées 6 - aranéeuses 7* 

duveteuses 8 - cotonneuses 9* 

- blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - 

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 — jaunes 5 - à plages bronzées 6 - 

entièrement bronzées o « vertes 8 - autres 9. 

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé f la 
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée* 


sCdUti t ✓W er 








Désignation : ^ I $ 6 - bü 

Clos "3X- Planche 24 côté Ff rang f)~ 


souche I ©3 4 


5 


(B) JDUIIDS FPUILLES DU BAS. 

Colonne 

45 - Nervures - glaire (£)~ séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. 

duveteux 8 — cotonneux 9. 





46 - Limbe - glabre 0- séteux 5 — velouté 6 - aranéeux 7. 

duveteux 8 - cotonneux 9. 

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3• 
rdvoluts tourmenté 5. 

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3. 

cuivré 4 - jaune 5 — à plages bronzées (pj— entièrement bronzé 7 
vert 8 - autre 9- 

48 - à pétiole glabre 0— séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7* 

duveteux 8 - cotonneux 9. 

48..- totalement I - sillon 2 - partiellement 3. 

(F) RAI EAU HERBACE LU VOISINAGE DE LA FLORAISON 

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (^) 

49 - glabre 0— à épines ou analogues 3 — à poils massifs 4» 

séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 ~ duveteux 0 - cotonneux I. 

- entièrement I - partiellement 2. 

CD FIL UH . 

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3- 

8 — morphologiquement : male 4 — hermaphrodite 6 — Femelle 5 * 


























n , . ,. A ^X l& - Zù ( 0 

Désignation : v ^ 

Emplacement : 2jl fl £j 

( P ) RAMEAU HE_R_EA.CE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 


Colonne 

50 


51 - noeuds 


52 - vrille 


52 - bourgeon 




b ' 4 


" mérithallc ï dos c 010té (j) - 


à raies 2 - vert 3, 
ventre coloré£7 -?Ta raies S — vert 9 

* s coloré ^1;- à raies 2 - vert 3. 

V-0ntre coloré^- à raies 8 - vert 9, 

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair^S 
rouge foncé 4, 

: coloré 7 - ver 



(i) FLEUR 


morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9 









Désignât ion 
Emplacement 


f/T 

3V ZA t\$~ ■J- A> 


FEUILLE ADULTE. 


colonns 

34 - 

34 - 

35 - 


36 - 

37 - 

38 - 


petite 1 - moyenne \£j- grande 3, 

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4 X seteux 5~ 
velouté 6 - crânéeux 7 ~ duveteux S - cotonneux 9. 

Face inférieure : nervur es : glabre 4 - s et eux (5)- velouté 6 - 
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonncmx 9. 


Linbe 

Lobes 



limbe : glabro 4 - sétoux f ! 5 b f^ f '-volouté S - 

aranéoux 7 - duvetVux 8 - cotonneux 9 : 

plan 1 - en gouttière (2* - involuté 3 - 
révoluté 4 - tourmenté"5• 

plan 1 ~ en gouttière J2^ - involuté 3 - 
révoluté 4 - tourmenté 5. 


Surface ; unie 1 - ondulée 2 - finement bulléc j'p - 
grossièrement bullcc 0r^ifï?ufréo 3 ~ 
plisséo au point pétiolairo 4H 


JDJ ervur o s 


Couleur 


: Face supérieure : verte 1 - point pétiolairo rougc/3 ) 
partiellement rouge ^ ~ entièrement rouge 4. ^ 

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge H j- 
ontièronent rouge 4. 

vert jaune 1 - vert franc vert foncé 3 - 

vert plombé 4 - autre 5. 


39 

39 

40 
40 


PETIOLE 

long 1 - moyen court 3. 

glabre seteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 

totalement 8. 

aranooux ^4 ~ duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 ~ 
totalement 3. 

colore ^ — partio11ornent coloré 2 — autre 3* 

angle potiolo/limbe : inférieur à 90 ° 1 - égal à 90° 2 - 

supérieur h 30 ° 3» 

angle p étiole/rameau : inférieur à 90 ° 1 — égal à 90 ° 2 - 

supérieur h 90 ° 3. 
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DENOMINATION î . A Â . ^ fi. . (JÏ?! 5> J.*. 

EMPLACEMENT : . J.L . il. Ai . . .Souche 1 2 3(4) 5 

SARMEÎTT DE VIGNE 


Salrment 


: long (l). moyen Çz} , court ( 3 )* 
: grêle ( 1 4 fort (2 ) , >-A^u4 

: ramifié fl), peu ramifié (2 J* 


E«orc e 


î adhérente arec lenticelles (î), résistante se détachant 
en lames ((2 


Sc4ti#n transversale : circulaire (l) f elliptique M 2^ t aplatie (3), 
autre ( 4 ). 


Surface 


VÜloÀité 

Noeuds 


Mérithalle de longueur moyenne : . 


Yeux 


marron 


Cerdfcn pétiolaire 


: unie (l), anguleuse ( 2 ), striée (p5,4j côtelée ( 4 ). 

: pruinée (l ), partiellement pruinee (2), non pruinée (\ 3 ^). 
j glahre ((2h à épines ou analogues f 3 K à poils massifs ( 4 ), 
séteux ( 5 )? velouté (6)^ aranéeux ( 7)1 duveteux (8), 
cotonneux (9)• 

i entièrement fl)) t partiellement ( 2 ), sur les noeuds ( 3 ). 

: blanche (l), fauve ou rousse ( 2 ), grise ( 3 )» 

: aplatis (l), effacés (2) # globuleux ( 3 )> saillants ( 4)1 


: gris (1), jaune (2 ), beige ( 3 ), marron clair ( 4)1 

marron^foncé ( 5 ) f brun rouge (6), violacé ( 7 ), autre (s). 


: uniforme (1 A à raies (2), bandes ( 3 )» ou noeuds ( 4 ). 


: plus foncé ( 0 ), de couleur gris (1), jaune ( 2 ), beige ( 3 ), 
marron clair ( 4 ), marron foncé ( 5 ), brun rouge (6), 
violacé ( 7 )» autre (s) . 


: pointus &n dard (l), coniques 444 arrondis ( 3 ). 
4) } brun rouge (2), gris ( 3 ), 



erpendiculaire ( 2 ), 


rectiligne descendant 


e p e 

O ) t rectiligne ascendant { 4 ). 
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H° d'ordre : 

Désignation 

Emplacement 


fJl %Q . bo IW'^ 
JL & 4 s 


Angle des nervures 

Sexe 

T-i/I. 

L2/L 

Nombre de lobes 

prof, sinus latéral Sup, 

Prof, sinus latéral Inf. 

Forme sinus pétiolaire 

Fond sinus pét. ni en U ni en V 

Sinus pétiolaire ouvert 

Dent au fond du sinus pétiolaire 

Forme sinus latéral Sup. 

Fond sinus latéral Sup. en V 
Sinus latéral Supérieur ouvert 
Dents ; forme 
Dents (angle) 

Angle du lobe terminal 
Sinus pét.(dégar.- gar.-l/2 dégs 
Hbre dents du point pet. à L3 
Angle des nervures L3 1/3 
Larqeur du sinus pétiolaire 


1/- 2 - 3 
0 - 5-6 
(7, -0-9 
10 


268 


& 

- 



18 - 

14 - 

15 

- 16 

18 - 

19 - 

20 


22 - 

23 - 

24 


2 6 - 

27 - 

28 

- 29 

32 - 

33 - 

34 

- 35 - 36 - 37 

en U 

: 269 

- 

autre ï 2 7 0 


- 38- 39 



: 51 - 

1 

52 - 

53 ) - 

54 

- 55 


61 - 

62 



: 

64 - 

65 - 

66 

- 67 


» 58- 59 


Dent terminale du lobe latéral supérieur 
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal 
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale 
Médiane/base (angle) s obtuses - moyennes - aigües 


MA 













[■!° d 1 ordre : 
Désignation : 
Emplacement : 


vX 

JT JJ & 5 


Angle des nervures 
Sexe 
l’l/l' 

L2/L 

Nombre de lobes 
Prof. s inus latéral Sup. 

Prof - sinus latéral Inf. 

Forme sinus pëtiolaire 
Fond sinus pét. ni en U ni en V 
Sinus pëtiolaire ouvert 
Dent au fond du sinus pëtiolaire 
Forme sinus latéral Sup. 

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 
Sinus latéral Supérieur ouvert 
Dents : forme 
Dents (angle) 

Angle du lobe terminal 
Sinus pét.(dégar.- gar.~l /2 dëgar.) 
Nbre dents du point pét. à L3 : 

Angle des nervures L3 l '3 
Largeur du sinus pëtiolaire : 



32) - '33 - 
en U î 269 



15 - 16 
20 
24 

28 - 29 


34 - 35 - 36 - 37 
- autre : 2^0 

54 - 55 - 56 - 57 
66 - 67 


Dent terminale du lobe latéral supérieur 
Direction ; vers S. P. - droit - vers lobe terminal 
Forme : â côtés rectilignes ou crochue - ogivale 
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües 














